VOCE DEL PADRONE • Mod, MARCONI 1706 e 1716 



VOCE DEL PADRONE ■ Mod, MARCONI 1706 e 1716 - SerJe con variatorc di Enmnio a tandiuro rotante con dementi etomponihUi. Sei 

ganime (Fonda, MF: 465 kc/i. Fotenza (Tuscita: 7 W. 
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